HENRYK 


ŁANIEWSKI 


inzynier-chemik 


przeżywszy lat 48, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 5 maja 1952 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w ezwartek dnia 8 b. m. o godz. 4'* po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają 
stroskani : 


siostra, brat i rodzina. 


Nabożeństwo zalobne 


odprawione zostanie w środę dnia 7 b. m.o godzinie 9 rano w kościele Ks. Ks. Misjonarzy 
na Kleparzu. 


